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Ontwerp besluit uitgebreide omgevingsvergunning week 6 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deelt mee het voornemen te 
hebben onderstaand besluit te nemen: 

Emmen 

Holtingerbrink 62, het brandveilig in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk ( het brandveilig 
in gebruik nemen van een verzorgingstehuis waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 
personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en waarin nachtverblijf wordt verschaft in 
het kader van verzorging aan meer dan 10 personen)(54751-2014) 

Zienswijze 

Met ingang van de datum na de dag van deze publicatie liggen de ontwerpbesluiten 6 weken ter inzage 
in bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 in Emmen. Gedurende de termijn van 6 weken 
kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze tegen de ontwerpbesluiten inbrengen 
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA Emmen. 
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen 
tegen het besluit. 
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